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225 INTECOLOR DRIVE 
TECHNOLOGY PARK/ATLANTA 
NORCROSS. GEORGIA 30092 


Effective: 2/1/BO 


Amended Intecolor 8000 Series OEM Price List dated 9/1/79 


8000 Series (Industrial Cabinet) 


DESCRIPTION 

Intecolor 8001 
Graphics 8001G 
Intecolor 8051 
Intecolor 8052 
Intecolor 8053 
Intecolor 8054 
Intecolor 8063 
Intecolor 8043 
Intecolor 8070 
Intecolor 8080 
Intecolor 8090 

8300/8900 Series (Contemporary 

DESCRIPTION 

Intecolor 8301 
Intecolor 8901 
Intecolor 8301G 
Intecolor 8901G 
Intecolor 8351 
Intecolor 8951 
Intecolor 8352 
Intecolor 8952 
Intecolor 8353 
Intecolor 8953 


UNIT PRICE (U.S.A. Domestic) 


1-24 

25-49 

50-99 

100+ 

1,895 

1,725 

1,570 

1,425 

2,395 

2,180 

1,985 

1,800 

3,975 

3,620 

3,290 

2,995 

4,475 

4,075 

3,705 

3,370 

5,475 

4,985 

4,535 

4,125 

6,475 

5,895 

5,360 

4,880 

6,195 

5,640 

5,130 

4,670 

9,975 

9,080 

9,080 

9,080 

7,000 

6,460 

5,880 

5,350 

6,500 

5,915 

5,915 

5,915 

12,000 

12,000 

12,000 

12,000 


Cabinet) 


1-24 

25-49 

50-99 

100+ 

2,895 

2,635 

2,400 

2,180 

2,095 

1,910 

1,735 

1,560 

3,395 

3,090 

2,810 

2,560 

2,595 

2,360 

2,150 

1,955 

4,975 

4,530 

4,120 

3,750 

4,175 

3,800 

3,460 

3,145 

5,475 

4,985 

4,535 

4,125 

4,675 

4,255 

3,870 

3,525 

6,475 

5,895 

5,360 

4,880 

5,675 

5,165 

4,700 

4,275 







Effective: 2/1/80 
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8300/8900 Series (Contemporary Cabinet) continued... 


DESCRIPTION 

1-24 

25-49 

, 50-99 

100+ 

Intecolor 

8354 

1,415 

6,800 

6,190 

5,635 

Intecolor 

8954 

6,615 

6,075 

5,525 

5,030 

Intecolor 

8363 

1,195 

6,550 

5,960 

5,420 

Intecolor 

8963 

6,395 

5,820 

5,295 

4,820 

Intecolor 

8343 

10/975 

9,985 

9,985 

9,985 

Intecolor 

8943 

10/175 

9,260 

9,260 

9,260 

Intecolor 

8370 

8/200 

7,465 

6,790 

6,180 

Intecolor 

8970 

7/400 

6,735 

6,125 

5,575 

Intecolor 

8380 

7/700 

7,000 

7,000 

' 7,000 

Intecolor 

8980 

6/900 

6,280 

6,280 

' 6,280 

Intecolor 

8390 

13/200 

13,200 

13,200 

13,200 

Intecolor 

8990 

12/400 

12,400 

12,400 

12,400 


\ 





Effective: 2/1/80 


Amended Intecolor 8000 Series OEM Price List dated 9/1/79 


OPTIONS 

PAPE 

1=24. 

25=42 

5Q=22 

100+ 

01 

4 

165 

150 

135 

120 

02 

4 

165 

150 

135 

120 

03 

4 

250 

225 

200 

180 

03LC 

4 

150 

135 

120 

110 

05 

5 

165 

150 

135 

120 

06 

5 

165 

150 

135 

120 

07 

7 

150 

135 

120 

110 

08 

9 

90 

90 

90 

90 

10 

7 

45 

40 

35 

30 

11 

9 

100 

100 

100 

100 

11A 

9 

50 

50 

50 

50 

11B 

9 

100 

100 

100 

100 

11C 

9 

50 

50 

50 

50 

11D 

9 

100 

100 

100 

100 

12 

8 

20 

20 

20 

20 

12A 

8 

40 

40 

40 

40 

12B 

8 

40 

40 

40 

40 

12C 

8 

40 

40 

40 

40 

12E 

8 

60 

60 

60 

60 

13 

8 

100 

90 

80 

75 

13A 

8 

100 

90 

80 

75 

14 

5 

165 

150 

135 

120 

16U 

9 

1000 

1000 

1000 

1000 

17 

4 

450 

405 

365 

330 

17A 

4 

300 

270 

245 

220 

17C 

4 

300 

270 

245 

220 

18A 

5 

250 

220 

205 

180 

19A 

5 

2600 

2340 

2110 

1895 

20 

6 

100 

90 

80 

75 

21 

6 

700 

630 

565 

510 


intelligent systems Corp. 


225 INTECOLOR DRIVE 
TECHNOLOGY PARK/ATLANTA 
NORCROSS, GEORGIA 30092 








Effective: 2/1/80 


OPTIONS 

PAGE 

1=24. 

25-42 

5.Qt22 

100+ 

21A 

6 

900 

810 

730 

655 

22A 

6 

150 

135 

120 

110 

23 

5 

500 

500 

500 

500 

24 

6 

100 

90 

80 

75 

24A 

6 

250 

225 

200 

185 

25 

6 

400 

360 

325 

290 

26A 

7 

2500 

2250 

2025 

1825 

27A 

7 

3500 

3150 

2835 

2550 

28 

9 

495 

445 

400 

360 

30 

9 

495 

445 

400 

360 

31 

9 

900 

810 

730 

655 

33 

9 

1900 

1710 

1540 

1385 

34A 

5 

200 

180 

160 

145 

35 

8 

500 

— 

— 

— 

35L 

8 

100 

— 

— 

— 

36 

8 

500 

— 

— 

— 

36L 

8 

100 

— 

— 

— 

37 

8 

200 

— 

— 

— 

38 

6 

100 

90 

80 

70 

39 

6 

200 

180 

160 

145 

40 

5 

165 

150 

135 

120 

40A 

5 

165 

150 

135 

120 

41 

8 

500 

— 

— 

— 

41L 

8 

100 

— 

— 

— 

42B 

5 

300 

270 

245 

220 

42C 

5 

600 

540 

490 

435 

42D 

5 

300 

270 

245 

220 

42E 

5 

165 

150 

135 

120 

43 

8 

500 

— 

— 

— 

43L 

8 

100 

— 

— 

— 

44 

5 

165 

150 

135 

120 

44A 

6 

165 

150 

135 

120 

44E 

6 

165 

150 

135 

120 

45 

8 

500 

— 

— 

— 








Effective: 2/1/80 


Amended Intecolor 8000 Series OEM Price List dated 9/1/79 


OPTIONS 

PflflE 

1=24 

25-49 

50-99 

100+ 

01 

4 

165 

150 

135 

120 

02 

4 

165 

150 

135 

120 

03 

4 

250 

225 

200 

180 

03LC 

4 

150 

135 

120 

110 

05 

5 

165 

150 

135 

120 

06 

5 

165 

150 

135 

120 

07 

7 

150 

135 

120 

110 

08 

9 

90 

90 

90 

90 

10 

7 

45 

40 

35 

30 

11 

9 

100 

100 

100 

100 

11A 

9 

50 

50 

50 

50 

11B 

9 

100 

100 

100 

100 

11C 

9 

50 

50 

50 

50 

11D 

9 

100 

100 

100 

100 

12 

8 

20 

20 

20 

20 

12A 

8 

40 

40 

40 

40 

12B 

8 

40 

40 

40 

40 

12C 

8 

40 

40 

40 

40 

12E 

8 

60 

60 

60 

60 

13 

8 

100 

90 

80 

75 

13A 

8 

100 

90 

80 

75 

14 

5 

165 

150 

135 

120 

16U 

9 

1000 

1000 

1000 

1000 

17 

4 

450 

405 

365 

330 

17A 

4 

300 

270 

245 

220 

17C 

4 

300 

270 

245 

220 

18A 

5 

250 

220 

205 

180 

19A 

5 

2600 

2340 

2110 

1895 

20 

6 

100 

90 

80 

75 

21 

6 

700 

630 

565 

510 
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Effective: 2/1/80 


OPTIONS 

PAGE 

1=24 


25-42. 

50-99 

100+ 

45L 

8 

100 


— 

— 

— 

46 

7 

100 


90 

80 

70 

47 

7 

200 


180 

160 

145 

48 

9 

45 


40 

35 

30 

49 

9 

90 


80 

70 

65 

50 

9 

50 


45 

45 

45 

50A 

9 

100 


90 

80 

80 

50B 

9 

90 


80 

70 

65 

50C 

9 

90 


80 

70 

65 

51 

7 

500 


450 

405 

365 

52 

7 

1000 


900 

810 

730 

52A 

7 

1500 


1350 

1215 

1095 

53 

7 

200 


180 

160 

145 

55 

8 

450 


405 

365 

330 

55A 

8 

800 


720 

650 

585 

56 

7 

200 


180 

160 

145 

57 

7 

200 


180 

160 

145 

58 

6 

165 


150 

135 

120 

58E 

6 

165 


150 

135 

120 

59 

6 

900 


810 

730 

655 

59K 

6 

100 


90 

80 

75 

60 

10 

Initial Order 8% per terminal, 

minimum $250 

After Purchase 10% per terminal 

minimum $300 

61 

10 

Initial Order 12% per terminal, 

minimum $400 

After Purchase 15% per terminal 
minimum $500 

62 

8 

1495 


1420 

1350 

1280 

64 

8 

3495 


3320 

3155 

2995 

65A 

8 

6500 


6175 

5865 

5575 

66 

10 

100 


— 

— 

— 

67 

6 

1500 


1500 

1500 

1500 
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Effective: 2/1/SO 


OPTICUS 

PAGE 

1=24 

25=42 

55=22 

100+ 

68 

8 

40 

40 

40 

40 

70 

6 

250 

220 

205 

180 

71 

4 

1500 

1350 

1215 

1095 

72 

9 

500 

— 

— 

— 

72L 

9 

100 

— 

— 

—— 


NEW OPTIONS 


OPTICUS DESCRIPTION 


73 


13 Megabyte Hard 
Sectored Disk Media 
Mass Storage. Utilizes 
Winchester Technology 
Drive. Includes the 
Operating System (PCS), 
Disk I/O Board, and 
Connecting Cables. 


1-24 25-49 55=22 


5500 


4950 


4455 


Information: Requires 
Option 20 & 8K User RAM 

Affected Assembly: I/O, 
CPU, ROH/PROM 


73A 


Same as Option 73 but 
allows 26 Megabytes 
of Storage. 


7500 


6750 6075 


Information: Requires 
Option 20 & 8K User RAM 


100 + 

4010 


5470 


Affected Assembly: I/O, 

CPU, RQM/PROM 










Effective: 2/1/80 


SPARE PARTS LIST 


PART NO. 

PAGE 

LIST PRICE 

• 

0099A0 

10 

250 


0099B0 

10 

250 


100106 

10 

400 


010034 

10 

400 


100117 

10 

400 


100200 

10 

400 


100196 

10 

400 


101292 

10 

1100 

Part number changed to 101284 

101295 

10 

1600 

Part number changed to 101286 

100018 

10 

650 


100198 

10 

650 


101167 

10 

650 


100014 

10 

120 

Part number changed to 100016 

101164 

10 

120 


100179 

10 

120 


010009 

10 

175 


010008 

10 

130 


100180 

10 

120 


101143 

10 

120 


100923 

10 

250 


100862 

10 

250 


100924 

10 

400 


100922 

10 

400 


100879 

10 

450 


100877 

10 

450 


101289 

10 

550 


101290 

10 

550 


101291 

10 

550 
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